TOTO 


ほいかたワンポイン 



24時間換気の止めかた 


参一時的に止める場合 


♦完全に止める（解除ずる）場合 


24 H 換気ボタンを 押す) 



表示部には、停止時間び表示 

《24時間換気の運転を再開するには（讚）を巧してください 
《24時間換気機能のない製品もあります。 



操作② 

24 H 換気ボタンを 
3秒む上押す 


ランプび消なする 


• 運転中 

/24 H \ 

\^kJ 

♦一時止 



ルターお手入れランプの消しかた 


フイルターお手入れランプび点'灯または点滅しましたら、な下の操作を行ってランプを消してください C 


操作①止ボタンを押す 

操作 ②フイルターのお手入れを 
巧ラ 

操作③をう一度、止ボタンを 
3秒む上押す ■ 

点滅乂、 

表示部に"び点滅 
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フィルターお手入れランプ 
点な 


>ィルタ- 
||お手入れ 


- IJ セット I 
画長押 

または 


点滅 


し」セッ 


ルタ- 

手入れ 


♦ 


消打する 

* フイルター 
I お手入れ 

^リセットは 
因長巧し 


卜は 
因長巧し 


※フィルターお手入れランプ点滅の場合は、ランプを消巧させるまで、ほかの操作はでさません。 

※フィルターお手入れランプは、フィルターのお手入れの有無にかかわらず、約1力月間使用する 
と、点なします。 




時計のあわせかた 


回 •廬 


r 操作⑨ 1 


•啓 屋^^^ 
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©©で 
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J 操作③ ©時計 を押す 

時刻をあわせる 

^_ J 


^ 表示部の時刻び点打（点滅しなくなる） 





















































































TOTO 


よ < ある質巧 


f r 暖房 J の（強•弱）は、どう ffi い分けるの？ 




※入ミ谷中に強モードを使用ずると、温風び肌に当たり寒く感じることびありまず。 
※暖房運おは、モード切り替えのない製品もありまず。 

\_ J 


r 換気 J や r 乾燥 J でお室が巧くの？ 

溫度-湿度などの使用条件により水滴び残る場合びありまず。 

※「換気」は、ミ谷室内の湿った空気を屋外へが出する機能です。 

※「乾燥」は、巧類乾燥用であり、ミ谷室を乾かす機能ではありません。 
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( if こか6風を吸い込んでいるの？（換気•乾燥•涼風運面時) 


吸い込み 表面パネル 



表面ノ くネルの側面か5空気を吸い这み、 

表面の吹出□か5、温風を吹き出していまず。 


※換気風量を 変更する 場合には、 取扱説明書 
「初期設定を変更する」をご参照ください。 
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